・ 平 成 23 年 3 月 11 日 の 東日本 大 岩 災 津波 に より 被災 し た 藤原 地区 に お いて 防潮 堤 を 乗り 越え る 避難 階段 の 設置 工事 を 行っ て いま す 。 
・ 全 6 基 の 設置 を 計画 し て お り 、 平 成 31 年 度 中 の 完成 を 目指 し て いま す 。 
・ 陸 間 の 閉鎖 後に も 避難 が 可能 と な り ま す 。 
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※ 資 料 上 赤 着 色 と し て お り ま す 。 実際 の 色合い は 右 下 の 写真 の よう に な り ま す 。 
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